八イブリツド 

加熱気化ぶ加湿器 


ぉ式 SHK 50 JR 
SHK 70 JR 
SHK 90 JR 


保証書付 


/保記書はこの取扱説明書の S 
裏表紙についていまずので、 
お買い上げ曰、販売店ちなど 
\の記入をお確かめください。 


ち< じ 



•を全上のごを意 
• ご使用にあたつてのお願い 
•各部のなまえとはたらさ 
•別売品 . 




•準備 . 8 

.タンクに水を入れる . 8 

•加湿フイルターに充分水を含ませる…8 


•正しい使いかた . 

•運乾開始 . 

•おまかせ運鼠 . 

•湿度設定運乾 . 

••1•ェ11運乾 . 

•静音運乾 . 

.タイマ-運車5 . 

•プラズマイオン . 

.エアコン連動運乾 . 

.チャイルド□ック . 

•タンクの水がなくなると…… 
-お掃除サイン rcu が表示された5 
•停！]: . 



♦このたびは加熱気化式加湿器をお買い上げい 
ただきまして、まことにありびとうございました。 
参ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくた 
め、この取扱説明書を必ずお読みください。そ 
の後は大切に保管してください。 

万一ご使用中にわか5ない時や、異常び生じた 
時に、きっとお役にたちます。 


お手入れのしかた . 

•お手入れを始める前に . 

•本体のお手入れ . 

•タンクのお手入れ . 

-お掃除サイン rcu び表示したとき" 
.プラズマイオン発生器のお手入れ •• 


•保管のしかた/仕様… • 
>故障かな？と思ったときは 
•保証とア フターサー ビス- 


16 

16 

17 

17 

17 

19 



取扱説明書 


こんなとさ 


お手入れのしかた 


正しい使いかた 


乂ミ羡重工を調システム旅を衾お; 


W 呆証書 


屬表紙) 


























































まを上のごを意 がずお守り < ださい 


ご使用の前に、この r 安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 


• ここに示したミち意事剧ホ、ま全に関ずる重大な内容 
を記載していまずので、必ず守ってください。表示と 
意味は;夕のようになっていまず。 


r 

A 警告 

誤った取扱いをしたときに、人が死こま 
たは重傷尊の重大な結果に結び付<巧 
能性が大きいもの。 

A 注意 

誤った取扱いをしたときに、人び傷害を 
負ったり物的損害等の重大な結果に結 
び付く可能性びあるもの。 


•本文中に使われる"図記号"の意味は次のとおりです。 


0 

絶対に巧わないでください。 

〇 

必ず指示に従い、巧ってください。 


電源プラグを化ずコンセントか5巧いてください。 


水につけたり、かけたりしないでください。 


修理技術ちむがの人は巧わないでください。 


めれた手で電源プラグを巧さ差ししないで<ださい。 


•お読みになった繳ホ、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管して 
<ださい。 


f 

A 警告 


改造はしない。また修 
理技術ち 1U がの人は分 
解したり修理をしない。 

火災’感電’けびの原 
因となります。 

分锅禁止 

電源コードを引っ張 5 
ない、傷つけない、加工 
しない、束ねない、上に 
物を載せない。 

y<-N 電源コードび破損し 
(\)て火災’感電®原因 
、グとなります。 

禁止 

吹出□、吸込□やすき間 
にピンや針金などを入 
れない。 

内部に触れたり、異 

V xj 常動作して、感電や 

けびの原因になりま 
異物挿入 -7^ 

禁止 9 。 

本体を水につけたり、水 
をかけたりしない。 

めれた手で電源プラグ 
を巧き差ししない。 

幼児の手の届く節囲で 
は使用しない。 

本体底面や吹出□か 
日水び内部に入り、 
火災•感電’ショート 
水 めれ禁止 の原因にな D ます。 

^\感電やけびをするこ 

V V とびあります。 

禁止 

^ \感電•けがをするこ 

V V とびあります。 

禁止 

不ま定な場所や傾斜し 
た場所には置かない。 

/< A 転倒すると水びこぼ 
れ、火災•感電，ショ- 
卜の原因になります。 

V _ 

コンセントや配線器具 
の定格を超える使い方 
や、交流 100 vm がで 
使わない。 

AC100V 化外、また 
Mm はたこ足配線などで 
定格を超えると発熱 
AC100V により火災の原因に 
なります。 

異常時（コゲくさい臭い 
など）は運おを停止し 
て電源プラグを巧 <。 

4 ^ そのままにすると、乂 
が•感電の原因になり 

プラグをよす。 

巧 く 

_ J 

① 








A 警告 


食品•動植物•精密機器- 
美術品の保存など特殊 
用途には使用しない。 

0 本機並びに対象物の 
品質ほ下の原因にな 

林 ||_ 00^ す。 


医療用途には使用しな 
い。 


0 


本機は医療器具では 
ありません。使用方 
法によっては体調悪 
化や健康障害の原因 
になります。 


お手入れの際は、必ず 
電源プラグを抜いてか 
5行う。 

^ 不意に作動して、感電 
やけびの原因になり 
電|襄グまず。 


電源プラグを巧くときは 
電源コードを持たずに、 
プラグを持って抜く。 


使用中や使用直後は持 
ち運ばない。お手入れ 
をしない。 


お手入れに塩素系洗剤’ 
酸性洗剤は使用しない。 


〇 

持プっラて嚴 


コードびショートや断 
線して、火災•感電の 
原因になります。 


0 ヒーター 周辺に触れ 
ると、やけどの原因に 
なります。 


0 ち毒ガスび発生し、健 
康を害することびあ 
巧巧禁止 D 乐す。 


排水するときは、トレイを引き出 
してから排水する。 



トレイか日 




本体から直接排水しない。本体内 
部に水び入り、义災'感電•ショート 
の原因になりまず。 






A 迂意 


の出□、吸込□をふさ 
がない。 


0 吹出□、吸込□をふ 
さぐとをお•故障や火 
禁止災の原因になります。 


吸込フィルター•吸込 
グリルをはずしたまま 
使用しない。 

0 ほこりび入り故障や 
义災の原因になりま 
使用禁止ず。 


使わないときは電源プ 
ラグをコンセントか5抜 
く。 

絶縁劣化による感電' 
漏電火災の原因にな 
電藝乏ミグります。 


落としたタンク•本体は使わなし、。 


0 そのまま使ラと水漏れして、ショート•感電- 
発义の原因になります。 

使用禁止 


暖房機•テレビなどの電化製品の上に 
置かない。 

0 転倒ずると感電'ショートの原因になり 


② 



























ごほ用にあたつてのお願い 


製品の破損•劣化•誤作動を防止するために、必ずお守りください。 


◎設置場所について 

① 必ず安定した水平なところに置いてくだ 
さい。 

② 吹出口の風び壁•家具などに直接あた b 
ないところへ置いてください。 

③ 電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁 
気の多いところには置かないで<ださい。 
正常に作動しなしにとびあります。 

④ ビーノ（ーエアコンとの連動運転をご利用 
される場合は、エアコン室内機か日の信 

号を受信でさる位置に置いて < ださい。 
fTs^ 



次の場所では使用しない 


(1) 直射日光があたる場所、石油フアン 
ヒーター、オイルヒーター等の近く 


(2) サウナやミ谷室など、高温•高湿 
となるところ 


Q 変形•変色したり、湿度センサーび誤動 
作することびあります。 


0 過熱や感電•火災の原因になります。 






イお iHa 

吸込 フィルターについて 

吸込フィルターは、細菌•カビ•ウイルス•アレル 
ゲンをしっかりキャッチして抑制します。航菌 
アレルゲンフィルター) 

抗菌剤について 

銀イオンの働きでトレイ内部を清潔にします。 

みお願い: ） 

抗菌剤は銀イオンをミ容出します。銀アレルギー 
体質のかたは、取り扱いに気をつけてください。 


乾燥ウォッチャーについて 

停止 中に、お部屋の湿度び 3己％1ソ下 になると 
乾燥サイン rdrj 表示の 点滅と ブザーで 乾燥 

気味状態をお知日せします。加湿する目安とし 
てご利用ください。3分間点滅後点灯します。 



③ 

























◎ご巧用について 



② 4ぴ Cli (上のお湯、化学薬品、巧れた水、芳香 
剤、洗剤などを入れると故障の原因になり 
よ9 〇 

③ ミき水器の水、アルカ U イオン水、ミネラル 
ウォーター、井戸水などを入れると、カビや 
雑菌び繁殖し、悪臭の原因となります。 


スケールについて 


① 水道水を気化させる際に、スケール（水道水 
中の蒸発残留物の事で、カルシウム • マグネ 
シウム • シ U 力•鉄分等）び必ず発生します。 

② スケールは、加湿フィルターに付着していき 
ますので、 このスケールを定期的に除去する 
事により加湿器と加湿フィルターを長持ちさ 
せる事がでさます。 

※スケールは水質によりをく発生する地域び 
あります。加湿フィルターにスケールの付着 
びをし觸合は早めのお手入れをお願いします。 


加湿フィルターの交換 


加湿フィルターは8シーズンを目まに新しい加 
湿フィルターと交換してくださし^。（水道水の 
硬度已 Om 邑 /L (全国平均)、1日8時間、年間己ヶ 
月運転、月に]回クエン酸洗ミきした場合） 

水質により、加湿フィルターの交換時期び短く 
なる場合びあります。 

8シーズン内でも;欠の場合は交換してくだ 
さい。 

• お手入れしてちにおいやミちれび取れない。 

• 加湿フィルターをクエン酸洗ミきしてちスケー 
ルび取れないとさ、型 < ずれしたとさ。 





①お掃除サインにし」 び表示された日、加湿フィ 
ルターを取りはずして、水で加湿フィルター 
に付いたスケールを洗い流してくださし、。 
吕週間に1回程度の 目安で表示されます。 
(約] 20時間運転毎に表示します） 

《にし」表示は、巧れ状態を検知する機能は 
ありませんので、お掃除の目まとしてお使い 
<ださい。 

③吸込口も同時に掃除してください。 

※お掃除の後は、タイマーボタンを3砂 ULhf 甲 
してから指を離し、にし」表示を消してくだ 
さい。 


④ 





































る aj のなまえとはた 6 を 



りラズマイオン発生 □ I 

フラズマイオン警告ラベル 

[^アコン連動受信窓} 




璋源コード〕 


■源プラク^ 



本体取っ手. 

(左ちにあります） 



輯表示ランプ j 

•緑：運転中 
•赤：給水、お掃除 



• 渴水時に運転を停止します。 


⑥ 







































































































■誠お謡 


エアコン連動表示 


エアコン連動設定時に表 
示します。エアコンから加 
湿器 ON を受信時表示。 


[チャイルド□ック表示. 

チャイルド□ックの設定/ 
解除状態を表示します。 

防-3 


給水表示 


タンクの水びなくなると、 
点滅表示してお知らせしま 
す。 区資] 


プラズマイオン表示 


プラズマイオンの設定/解 
除状態を表示します。防巧 



て設定湿度表示〕 


① 設定湿度を表おします。 

② rcu 表示 

③ 「か」表ホ 


5) 設を湿度 

ee 


現在湿度表で 


% 


現在〇目ま 

ee 


% 


— 口 

似け 脚 し f , 


タイマ— 
入切 
時間を 


おまかせ 
湿度設定， 
•Tin 
屬静音 



ソ連動 
年し 


運転 

切換 


チヤイ JI 阳ツク 
3秒巧し 


運転 

/停止 


① 現な湿度の目安を表示 
します。 

② 「HU 表示 

③ 「1_〇」表示 


運おモ~ド表示] 

運転モードを点な表示しま 
す。 


タイマー表示 


タイマー重転の設定を表 

ノ」 \ L > cK 9 〇 


運まち/停止ボタン 


ラス’マイオンボタン) 

_ ノ 


[ p お切換ボタン] 


プラズマイオンの「運転」「停止」 
を行います。 医ミ i 


タイ X ’ —ルタン- 

入または切タイマー運転時間の設定を行い 
ます。 ^ 

3秒し U 上巧すことによりお掃除サインに U 
表示の解除を行います。 匹《司 


fy 显度設定ボタン1 

湿度の設定を切換えます。^ 


運転モードを切換えます。 

1]〇^ 

3砂！; Lb 押すことにより 
r チャイルド□ック」の設定 
/解除を行います。而巧^] 


3秒心押すことにより r エアコン連動」 
の設定/解除を行います。 


デジタル表示 


表示 

表お内容 

dr 

停止中に乾燥サイン（湿度 
3已％1ソ下）点滅とブザー ^ 

でお知らせ 

L 〇 

現在湿度30%未満のとき [9^ 

HI 

現在湿度80%を超えたとき医で巧 

r 1 

しし 

お掃除時期のお知らせ 



⑥ 























































































交換用別売品 

① 次の交換部品は、お買い上げの「販売店」にて、お買いホめください。 

©宅配をご希望の場合は、オンラインショップ https://ssLmhiair.co.jp/shop/ からご注文くだ 
さい。 


名 称 

交換用暇込フィルター 

SHKF 已 0S 

入 数 

] 個 

希望ル売価格 

己30円（税込み） 


名 称 

交換用加湿フィルター 

SHKF 已 0K 

入 数 

H 固 

希望ル売価格 

2,3] 0円（税込み） 


\_ J 


r 、 

別売品:イオンフイルター （お買い上げ時、本体に付いてしぶせん） 

イオンフィルターをタンクキャップに取り付けてご使用になると、一定期間スケール（水に含まれる 
ミネラル分等）の発生を抑制することができます。 

《1.約巨力月間、スケールの発生を抑制します。 （1 日8時間運転で、水道水の硬度已 Om 邑 / L (全国 
平均）の場合）スケールの発生を抑制することびでさる期間は水に含まれるスケールの含有 
量により異なります。 

《2.イオンフィルターを取り付けると、タンクに入れる水び 330 CC 程度減ります。 

《3.開封したイオンフィルターは、シーズンオフ等で保管したものは使用しないでください。 


① 別売品:イオンフィルターは、お買い上げの 
r 販売店 J にて、お買いホめください。 

② 宅配をご希望の場合は、オンラインショップ 
https://ssl.mhiair.co.jp/shop/ か日ごミ主 

文ください。 


名 称 

イオン フィ J レター 

SHEF3 已 F 

入 数 

2個入0 

希望ル売価格 

1，巳7巳円（税込み） 


イオン フイルターの 取り付けかた 



タンクを取り出し、夕 
ンクキャップをはずし 


タンクキャップにイオ 
ンフィルターを取り付 



り付けたタンクキ ヤツ し、カバーを取り付け 


よ9 〇 1 ふ9 〇 


プを水の入ったタンクます。 
の中に取り付けます。 



⑦ 







































































準備 


めタンクに水を入れる 

(1) カバーをはずし、タンクを取り出して 
<ださい。 



八〇占原款 、 J N 

① タンクキャップを確実に締め、か漏れがない 

ことを 確認してください。 

② タンクに付しすこ水はきれいに布で拭き取って 
ください。 

③ タンクキャップを下にして床などに直接置か 
ないでください。（タンクキャップの先端び変 
形する場合びあります） 

④ 水權に 直接水を入れないで ください。 

⑤ 4ぴ C しソ上のお湯、化学薬品、巧れた水、芳香剤、 
洗剤、ミき水器の水、アルカ U イオン水、ミネラ 
ルウォーター、井戸水などは入れないでくだ 
さい。（④ページをご覧ください） 

⑥ 本体を移動ずるときは、タンクおよびトレイ 
を取り出してから移動し、改めてタンクおよ 
びトレイを取り付けてください。 

\_ J 


(2) タンクキャップをはずし水道水（飲用) 
を入れてください。 



(3) タンクキャップを締め、タンクを本体 
にセットし、カバーを取り付けてくだ 
さい。 


(4) 電源コードをコンセントに差し込んで 
<ださい。 

プラグを持って確実に差 
し込んで < ださい。 



@加湿フィルターに充分水を含ませる 


タンクをセットしてか5約10分間待って 
<ださい。 

加湿フィルターに水び浸透していない状態で運転 
を開始すると、加湿量び減り、室内湿度の上昇び遅 
くなります。 



⑥ 



































































正しい巧いかた 


@運転開始 


(1) 運転/停止ボタンを押してくださし、。 

①ボタンを巧すと r ピッ」と音びして運転表お 
ランプと運転状態表示部び点な表ちします。 

③ボタンを押してから3分間はお部屋の状 
態を検知しておりますので「現在の目安」 
(現在湿度の目安）は表示しません。 

③ お部屋の状態検巧び終りました5「現在の 
目安」を表示し、あらかじめ設定されている 
「おまかせ」モードで加湿運転を開始します。 

④ r 現在の目安」湿度表示は下記のよラに切 
換わります。 


30〜80%のとさ、已％単位で 
デジタル表示 

30%未満のとき「し〇」表示 
80%を超えたとき PHiJ 表示 



運転表示ランプ(緑） 巧ず 


⑥プラズマイオンの発生はあらかじめ「入」設 
定されていますので運転開始から「プラス 
マイオン」を点订表示し、プラズマイオンを 
発生します。 

• プラズマイオンは、浮遊菌やウイルスを抑 
制する働さびあります。 


间「おまかせ運転」モードむ外で運転ずる場合は「運転切換ボタン」にて選択しまず。 

⑩⑩ページをご覧ください。 


① 湿度表示について 

1) 「現在の目安」に表示されてしぶ湿度は本体内部にあるセンサーで測った湿度を表示します。加湿器 

の湿度表示は目まとしてお使いください。 

2) 同じ部屋でも場所や高さによって湿度ムラびあるため、お手持ちの他の湿度計と差び出る場合びあり 
ます。また同じ位置に置しても加湿器の湿度センサーと湿度計では、精度や応答の速さび違うため、湿 
度差び出る場合びあります。目安としてお使いください。 

② 初めてお使いになるとさ、をかにおいびすることびありますび異南ではありません。 

③ 加湿方式は「気化式」を採用しているため、吹出□か日出る風は目に見えません。 
_/ 


⑨ 


































@ おまかせ運転 


〈自動的にお部屋の温度に応じた最適な湿度にコント□ールしまず> 

(1) 運お切換ボタンを巧して r おまかせ運お」モードを選びます。 


ご購入後、初めて運転されるとさは r おま 
かせ運転」でスタートします。 


W センサー（温度と湿度）び室内温度を 
チェックし、最適な湿度設定に自動的に切 
換えます。 


設定湿度 現なの目ま 

l〕LL も 



◎室温と設定湿度の関 

系 

\室内温度 
設定湿度 ^\ 

19 械下 

20 〜のむ 

巧〜 24 。巳 

2 己。巳社 

巳日％ 




〇 

55% 



〇 


6 日％ 


〇 



日己％ 

〇 





イ册 HA 


① 湿度の設定は自動的に室温の変化によって切換ねります。 （湿度の設定変更はでさません） 

② 室温びほいときは湿度び高めに設定されているため、湿度び上びりすざて、窓などび結露する場 
合びあります。 

③ 設定湿度に達すると加湿能力を抑えた運転に切換わり、吹出口か日出る風の量は変化します。 


、 

ノ 

め湿度設定運転 

) 


〈お好みの湿度に設定したいときにお使いください〉 


(1) 湿度設定ボタンを押します。 


(2) 再度、湿度設定ボタンを押します。 



巧すたびに r ピッ」と音びして、設定湿度び 
下記の順に変わります。 

I— ^40% ^45% ►50% ►SS% ►60% > 65 % — i 


窓などび結露するときは設定湿度をほくして 
ご使用ください。 

— 


① 設定された湿度に達すると、湿度を一定に保つために加湿能力を抑えた運転に切換わります。 

② 設定湿度に達すると、吹出口か日出る風の量び変化します。 

_ 


⑩ 

















































































か I •エコ運転 _ 

〈電気代を抑えた加湿運転をしたいときにお使いください〉 

(1) 運お切換ボタンを巧しエコ運お」モードを選びます。 



巧 I 心, f j 、 

① 加湿能力を抑えた運転を行い、湿度の設定 

を已 0% 固定に 切換えます。 （湿度の設定変 
更はでさません） 

② 湿度コント□—ルにより吹出口から出る風 
量は変化します。 

③ ッ•エコ運転は電気代を抑えるため、電気 
ヒーターは 使用しません。 

④ 電気ヒーターを使用しないため、最大加湿 
能力び減少し、お部屋の広さや条件によつ 
ては設定湿度に達するまでの時間び長く 
なることびあります。 

\_/ 


@嫁静音運転 _ 

〈おやずみのときなど、静かな加湿運転をしたいときにお使いください〉 

(1) 運お切換ボタンを巧して r 爲静音運お」モードを選びます。 



• W センサー（温度と湿度）び室内温度を 
チェックし、最適な湿度設定に自動的に切 
換えます。 


◎室温と設定湿度の関 

系 

\室内温度 
設定湿度^\ 

19械下 

20〜のむ 

巧〜2化 

2己む社 

50% 




〇 

55% 



〇 


60% 


〇 



65% 

〇 





① 風量を抑えた加湿運転を行うため、お部屋のにさや条件によっては設定湿度に達するまでの時間 
び長くなることびあります。 

② 湿度の設定は自動的に室温の変化によって切換わります。 （湿度の設定変更はできません） 

③ 室温びおいときは湿度び高めに設定されているため、湿度び上びりすざて窓などび結露する場合 
びあります。 

V_ 


⑩ 









































































みタィマー崖車占 _ 

〈自動的に加湿運転を始めたり、止めたりしたいときにお使いくださし、〉 

• 運転状態の時に、タイマーを設定してください。 


(1) タイマーボタンを巧します。 



巧すたびに r ピッ」と音びして設定時間び下記の順に 
切換わります。 

2時間後切^ ► a 時間後切^ ► 6時間後入^ ► 8時間を入' 

お表ち(解除）4 


タイ 7- 
，入 
時間後 


2時間を切タイマー時の表示 6時間後入タイマー時の表示 


① 入タイマー、切タイマーの同時設定はでさません。 

② 切タイマー設定時間び経過した5停止します。 

③ 入タイマー時間び経過したら、運転を開始します。 

④ タイマー時間の表示は、1時間毎にカウントダウンします。 

⑤ タイマー運転を中止するとさは、タイマーボタンを巧して表示を消してください。 

⑥ プラズマイオン単独運転中は、タイマー設定はできません。 


、 

ノ 

めプラズマイオン 

) 


〈浮遊菌やウイルスを抑制したいとをにお使いください> 


(1) プラズマイオンの設定と解除のしかた 


• 運転中に「プラズマイオン」ボタンを巧すた 
びに設定と解除を変更でをます。 


運転中に^^ EH 点 I な 
^プラズマィオン設定中 
運転中に^^ EB 消 I な 
ープラズマイオン解除中 


(2) プラズマイオン単独運おのしかた 

• 停止中に「プラズマイオン」ボタンを押すと 
プラズマイオン単独で運転でをます。 

• 再度押すと停止します。 



⑩ 






































































@ エアコン連動運転 


〈ビーパーエアコンとの連動運転をしたいときにお使いくださし、〉 


(1) 湿度設定ボタンを3砂む上押してか5指を離し 
て < ださい。 

• エアコン 連動運転び設定されます。 

• 3秒じ(上巧して、離すたびに、設定と解除を変更できます。 

(2) エアコンのリモコンで、エアコン側の連動運き5 
①設定を行ってください。 

(詳細はエアコンの取扱説明書をお読みください） 

(3) エアコン連動運おを設定すると 

• エアコン 側の湿度設定に応じて 

1 ) エアコンび暖房運転中に、加湿器は自動的に運転/停 
止を行います。 

2) エアコンを停止すると、加湿器は自動的に停止します。 



夕： 

: この部分は 

I 消'打します 


加湿器 ON 信号受信時 


- 

加湿器はエアコンか日の信号び受信 

でさる範囲内に設置してください。 

加湿器 OFF 信号受信時 V - 




この部分は 
消なします 


① 加湿器の工場出荷時は、エアコン連動運転の設定は「解除」の状態です。 

② エアコン連動設定中でち、加湿器の運転/停止ボタンにより通常通りの運転びでさます。 

③ エアコンの湿度センサーにより、エアコンから定期的に運転/停止の信号び加湿器に送信され、力 □ 

湿器は自動的に運転/停止を行います。 

v _ y 


〈エアコンと連動してお使いになる場合のま意〉 

=菱重工製ビーバーエアコン SRK - SP シ U - ズ 
との連動運転び巧能です。 

エアコンからの信号により加湿器の運転/停止を 
行います。 

ちの配置を参考にして、加湿器をエアコンからの 
信号び受信でさる位置に配置してください。 


作お願い: )- 

お部屋の状況により受信範囲び変わることびあ 
ります。必ず受信を確認して設置してください。 



SRK22SP SRK25SP SRK28SP 
SRK36SP SRK40SP2 SRK56SP2 


^エアコン連動の対応機種（兰菱重工製）> 


⑩ 



























































































@ チャイルド□ック _ 

〈ルさなお子様のいたず日や、運転の誤操作を防止したいときにお使いくださし、〉 


(1) チャイルド□ックの設定と解除のしかた 

r 運転切換 J ボタンを3秒に(上巧してか日指を 

離してください。 

• 設定中は全てのボタン操作を□ックします。 
•再度 r 運転切換」ボタンを3秒し U 上巧してか 
日離すと解除びでさます。 

(2) チャイルド□ックの設定状態を 
■ S ■表示によりお知5せします。 

•チャイルドがック設定中一■田 ■ 表示点な 
• チャイルド□ック解除中一■田 ■ 表示消 I な 



巧 


3秒1；1上}甲して 
か5離す 


タンクの水がなくなると 


(1) タンクの水びなくなると自動的に加湿 
運おを停止させます。 

■ jgMM 表おが点滅し、運處表示ラ 
ンプ①赤色点滅とブザーでお知らせ 
します。（「ピーピーピー」と3回鳴り 
ます） 


(2) タンクに給水し、本体にセットしてくだ 
さい。 

給水表示び消灯し、給水表示点滅前の運転 
モードで運転します。 



巧 I 占 ,- 'v 

① 表示の 点滅中は、ずべての操作を受付けません。 

② 給水表示点滅後10分 LU 内に給水すると、自動的に再運転します。 

③ 運転表示ランプび消えているときは、再度運転ボタンを巧してください。 

V _/ 


⑩ 














































かお掃除サイン rcLj が表示された S 

〈お掃除時期の目ををにし]表示（クリーニング）でお知日せします〉 


(1) お掃除してください。 

•お掃除時期はご使用状態によって異なりますび、 
お掃除時期の目安として運転時間び] 20時間 
毎にに U を表示します。 

( rcu の点滅表おおよび運転表示ランプの赤 
色点滅と、ブヴー音でお知らせします） 

•「 CU 表示び出たら、⑩〜⑩ページの r お手入れ 
のしかた」に従ってお掃除してください。 

(2) お掃除終了後は電源コードを接続した状 
態で「タイマーボタン」を 3 砂む上押し 
てか5指を離すことにより rcu 表示と 
運お表示ランプのホ色点滅び消えます。 




湿度■運転 
設定■切換 


エアコンま里） チヤイル KD ック 

3巧巧し 3巧巧し 


運転 

/停止 


3秒 ly 上巧してか6離す 


rcu 表示は、巧れ状態を検知する機能はあり 
ませんので、お掃除の目安としてお使い < ださ 
い。 

\_ J 


參停止〔運転を終了したいときは) 




作紙 ipi a -^ 

①運転を「停止」しても本体の温度を下げるため、 ファンは1分間回ってか日停止します。 

③運転を「停止」しても、電源プラグを巧かずに再び運転する場合、 停止前の運転モードで運転します。 
但し、タイマー運転の設定は解除されます。 

③電源プラグを巧くとすべての設定は解除されます。初期設定となるため、 あ日ためて各運輯モード 

を設定して < ださい。 

V _/ 


⑩ 




























































お手入れのしかた 


r A 警告 1 

お手入れの際は必ず差込みプラグを 
コンセントか5巧くこと。 

また、めれた手で巧き差ししないこと。 

お手入れに塩素系洗剤、酸性洗剤は使 
わないこと。 

感電やけびをすることびあります。 

洗剤び残り、有毒ガスび発生するこ 
\ V とびあります。 

プラグを抜く 

V 

禁止 


||お手入れを始める前に 


(1) 運輯/停止ボタンを押して「停止」してください。 

(2) 運お停止後、ヒーターを却のためファンを回しま 
すので1分間お待ちください。 

(3) 電源プラグをコンセントか 5 巧いてください。 

(4) 下図のようにき部品を取りはずしてください。 


作お願い) - N 

抗菌剤は銀イオンを溶出します。 

銀アレルギー体質のかたは、ゴム 
手袋などをはめてからお手入れし 
てください。 



加湿フィルター 



① トレイはタンクを抜かないとはずれません。 

② トレイは内部の水びこぼれないよう、ゆっくり弓 I き出します。 

③ トレイを本体へ戻すときは、すき間がおいように確実に取りつけてください。 すき間びあると運転 

しない場合びあります。 


⑩ 




















































@ 本体のお手入れ 


(1) 水で濡5した柔5かい巧などでちれを}式き 
取ってください。 

(2) ちれびひどい場合は、中性洗剤溶液に浸した 
柔5かい巧を固くしぼって}式き取り、その後 
は水ぶきおよびか5ぶきをしてください。 


作ぉ願1/り - S 

変質•変色防止のためにベンジンや 
シンナー、アルコール などは絶対に 
使用しないでください。 

\_ J 


||タンクのお手入れ（毎日) 


(1) 水洗いをしてくださし、。 

(2) ちれびひどい場合は、 
タンクに水を少量入れ、 
キャップを締めて振り 
洗いをし、排水してく 
ださい。 



作ぁ m り - S 

① タンクに水を入れたまま放置しますと 
運転したとき臭いび出る場合びあります。 

② ]過間 L ソ上ご使用にな日ない場合は、夕 
ンクの水を排水してください。 


お掃除サインにし」が表示したとき 


(1) 加湿フィルター、抗菌剤、トレイのお手入れをしてくださし、。 



お手入れ 

洗ミき方法 

加湿 

フィルター 

抗菌剤 

トレイ 

毎回 

水洗い 

〇 

〇 

〇 

月1回 

クエン酸 

〇 

— 

— 

臭いが気に 
なる時 

台所用を成洗剤 
(粉末）※！ 

〇 

— 

〇 


《1台所用合成巧剤（おお r 花王ワイドマジック|」ン®」など 
( r ワイドマジック|」ン®」は、巧王 ㈱ の登録商標です。） 


作ぉ願ぃ j - N 

① 加湿フィルターとトレイはご使用に伴い、水道水に含まれるミネラル分により白色や茶色のスケー 
ルび付着しますので、 お手入れを してください。 

② 加湿フィルターは8シーズンび交換の目安(巧到）ですび、水質により寿命び変わるため、フィルター 
を洗ミきしてもスケールび全く取れない、 臭し、び取れない、フィルターの傷みびひどい場合は加湿フィ 
ルターを交換 ( E ^) してください。 

③ 加湿フィルターはお手入れしないで]シーズン使い続けると寿命び短くなり、交換び必要になる場 
合びあります。 

④ 使用済みの加湿フィルターは不燃物として廃棄してください。 

⑥加湿フィルターに、変形するような力を加えないでください。 

V_/ 


⑩ 






(2) 加湿フィルター、抗菌剤、トレイのお手入れのしかた 
①水洗い洗を（毎回） 



③クエン酸洗を（月1回) 




水で十分すすざ洗いをする。 

(すすざ不足は臭いの原因となります) 


《1スケールび取れにくい時は、浸け置さ時間を長く（最長2時間）してください。 


③台所用合成洗剤※ 2 洗ミき（臭いび気になるとき) 



台所用合成洗剤洗浄液に約3□分〜]時間浸け置を。 （すすざ不足は臭いの原因となります) 



トレイの中に台所用合成洗剤洗浄ミ夜を入れ、 
約3□分〜1時間浸け置を。 



水で十分すすざ洗いをする。 

(すすぎ不足は臭しゆ変色の原因となります) 


《2台所用合成洗剤（粉お r 花王ワイドマジックリン®」など （ ロイドマジックリン®」は、花王 ㈱ の登録商標です。） 































(3) 吸込□のお手入れ 

作ぁ m り - N 

①お掃除サイン rcu び表示された日、吸込グ I 」ルと吸込フィルターを掃除してください。 

(巧れびひどくなりますと風の流れび悪くなり、故障の原因となります） 

③吸込フィルターをはずしたまま運転しないでください。（ホコ U び内部に入り、故障の原因となります） 
③吸込フィルターは水で洗わないでください。（縮んで取り付けびできなくなります） 


①吸込グリルと吸込フィルターをはずし 



③吸込フィルターを取り付けてください。 



② ホコリを掃除機で吸い取ってくださし、。 



④吸込グリルを取り付けてくださし、。 



@プラズマイオン発生器のお手入れ _ 

(1) プラズマイオン発生器の金属針の巧端を函ブラシで3〜4回こすってくださし、。 

※プラズマイオン発生器のお手入れは、己ヶ月に1回が目まです。 



⑩ 









































































(1) 本体のお手入れと同時に加湿フィルターと 
トレイのお手入れを行い、乾燥させてくだ 
さい。 

(2) お買い上げ時の包装ケースに入れるか、 
ポリ袋などで包み、日光び直接当た 5 な 
い湿気の少なし、ところに保管してくださし、。 


/ お願い: )- 

※日光が当たりまずと本体外部び日光により日焼け 
をおこし黄ばんだり変おすることがあります。 




ぉ 式 

SHK 50 JR 

SHK 70 JR 

SHK 90 JR 

電 源 

単ホ目] 00V 已 0/ 己 OHz 共用 

加湿量（エコ運転）* 1 

己 OOmL/h (420mL/h) 

700mL/h (480mL/h) 

8 己 OmL/h (480mL/h) 

連続加湿時間^ 

約 9 時間じ(上 

約 6 時間 L ソ上 

約已時間 L ソ上 

運転音 

※吕 

最 大 

32 服 

37 服 

37 服 

静音運転 

24 服 

28 服 

28 服 

消費電力（エコ運転） 

] 己 0W(1 已 /18W) 

280W り己/] 9W) 

460W(16/19W) 

タンク容量 

約 4. 已 L 

適用 
巧面積 
(目射 

木造和室 

]4m2(8' 已畳） 

20m2(l 2 畳） 

23 .已 m2 (14 .已畳） 

プレ八ブ • 
コンクリート洋室 

23m2(14 畳） 

32m2(l 9 畳） 

39m2 に 3. 已畳） 

外おづ■法(高さ X 幅 X 奥行） 

370mmx385mmxl 98mm 

質 量 

約己 2k 邑 

電源コードの長さ 

約 2m 

を 全 装置 

転倒自動停止装置、渴水自動停止装置、本体内部温度異常停止装置 


《1 . 加湿量は室温20で、湿度30%の条件での能力です。 
※召.運転音は本体周囲1 m での平均値です。 


领 









巧障かな？とおつたとをは 


G 修理を依頼される前に、巧のことをお確かめください） 


[ 症が 

確認してください 

処置 

運輯しない 
(表示が点なしない） 

電源プラグびはずれていませんか。 

プラグを接続してくださし、。 

停電またはブレーカび落ちていませんか。 

復帰を待つ。ブレーカを入れる。 

給水ランプが点灯してしほせんか。 

タンクに水を補給してください。 

タンクに水び入って し、 るの 
に「給水ランスが消えない 

トレイび奥まで確実に収まってし、ますか。 

トレイを確実に収めてください。 

フ□ートの周囲びスケールやホコ U など 
で引っ掛かっていませんか。 

お手入れをして < ださい。 

タンクび浮いていませんか。 

タンクを抜さ差ししてください。 

お手入れしたのにお掃除ヴ 
イン rcLj 表示が消えない 


タイマーボタンを3秒な占甲して rCLJ 
表示を消してください。 

蒸気が出ない 

この加湿器は加湿フィルターに水を含ま 
せ風を当てて湿気を取り出す方式のため 
蒸気は出ません。 

異常ではありません。 

湿度び上び己ない 

お部屋は適用床面積より広すざませんか。 

⑩ページの仕様に書かれている適 
用床面積（目安）と合っていますか。 

お部屋の入り□や窓び開しにしほせんか。 

開いている所を閉めてください。 

お部屋を換気していませんか 

換気びをいと湿度び上びりに < いこ 
とびおります。 

加湿フィルターび巧れていませんか。 

加湿フィルターをお手入れしてくだ 
さい。または加湿フィルターを交換 
して < ださし)。 

湿度表示び高い 

設置状況によっては湿度び高くなる場合 
びあ0ます。 

設置状況をご確認 <ださし、。 

音び出る 

「ポコポコ」音び出ますびタンクから水を 
排出する時に空気び入る音です。 

異常ではありません。 

「ジー」音び出ることびありますび、プラ 
ズマイオンを発生する時の音です。 

湿度表示の値が他の湿度計 
と違ラ 

同じ部屋でを場所により湿度差びあります。 
また、湿度計の精度や性能によるノ くラツ 
キびあ0ます。 

湿度表示は目まとしてください。 

吹さ出ず風び臭5 

加湿器内部び巧れていませんか。 

お手入れをしてください。 

信止してらフアンが回っている 

停止穫1分間回ってから止まります。 

異常ではありません。 


〔このよラなとさは販売店へ) 


♦電源プラグやコードの被覆が損傷してし)るとき。 


参電源プラグやコードび異常に熱し化さ。 

づご使用を中止し、 

参運転中に異甫音び出るとさ。 

お買い上げの 
販売店に 
ご連絡ください。 

♦電源プラグを抜き、3分];(上たってから再運転しても運転動作に異常びあるとき。 

参 r 修理を依頼される前に、;欠のことをお確かめください」を見ても改善しないとき。 



⑩ 







巧証と アフターサービス 


な 証 書 

•な証書は「裏表紙」に付いています。 

参保証書は、「お買い上げ曰」と「販売店名」の記入をおずお確かめの上、販売店からお受け 
取りください。 

参 内容をよくお読みになった上で、大切に保管してください。 

修理を依頼 
されるときは 

• 「故障かな？と思ったときは」をご覧になった上で、お買い上げの販売店にご連絡くださし、。 

に連絡いただきたしにと】 

①製品形式②製造番号③お買い上げ曰④故障の内容⑤ご住所'お名前•電話番号 

参な証期間中の修理 

-保証書の記載内容により、お買い上げの販売店び修理いたします。 

♦巧証期間経過をの修理 

-修理により加湿器の機能を維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

補修用性能部品 
の保有期間 

♦当社は、この加湿器の巧修用性能部品を、 製造打ち切りを 6 年間 保有してしなす。補修用性 
能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。 


こお客様ご相談窓□のご案内） 


•加湿フイレターのごミ主文、修理のご巧頼などのご相談は、まず お買い上げの 販売店までお問い合わせ < ださい。 
参転居やその他の理由で、お買し)上げの販売店にご相談できなし、場合の修理のご依頼は r 修理受付窓山へ 
どラぞ。 


修理受付窓 □ 

， キユウナコ’ヨウモ 36 己ニチタイオウ 

績認綿編卷0120 -975-3 的 

♦ご購入についてのご相談•お取り扱いちま'お手入れちまについてのお問しをわせは r お買物相談室」 へどうぞ。 

お買物相談室 

受付時間:平日（月曜日〜金曜曰） 

®0120-81^539 

でさます。 


参=菱重工空調システム株式会社ホームぺージ http :// www . mhiair . co . jp / 
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保証期間（お買い上げ日より) 

本な:1年聞 


※お買い上げ日 
年月日 


を 

ぶ 

ぞ 


加熱気化式加湿器ご愛用の皆様に、安むしてご使巧いただ < ため、=菱重工空調システム株式 
会社は、その品質を下記の通り保証いたします。 

感:保証期間中に取扱説明書•本体貼付ラベルなどのを意書に従った正常な使用状態で万一 
故障しました場合は、本書をご提示の上、上記のお買い上げ販売店に修理をご依頼して 
ください。「無料修理」いたします。（持込修理扱いです） 

•ご転居、ご贈答品等で上記の販売店に修理がご依頼でさない場合は、修理受付窓 □ 
へご相談ください。 

•出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受ける場合があります。 

なお、;欠の場合は保証期間中でち r 有料修理」といたします。 

①誤ったご使用および弊社の認めない修理または改造による故障および損傷 
③一旦納入した後に、移動或いは火災、塩害、ガス害、その他、天災地変、公害や異常 
電圧により故障、或いは損傷を生じた場合 

③ 車綱、船舶等に備品として搭載された場合の故障および損傷 

④ 保証書のご提示びない場合 

⑥イ呆証書欄の記入項目「お名前、販売店名③、お買い上げ曰」に記入のない場合、或 
いは字巧を書さかえられた場合 

これらのな証は、日本国内に納入された場合に限り適用されます。 

(ごを意）本証書は、巧発行いたしませんので大切に保管してください。 

♦お客様にご記入し、ただし、たな罰書の内容は、保証期間内のヴービス活動およびその後 
の安全点検活動のために利用させていただ < 場合びございますので、ご了承:ください。 

お客様の法律上の権利について 

この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて r 無料修理」をお約束する6のです。従ってこのイ呆 
証書によってな証書を発行している者(な証責任ち）、およびそれしソ外の事業ちに対するお客様の法律上の 
権利を制限するをのではありませんので、保証期間経過をの修理等についてご不明な場合は、お買い上げの 
販売店、または修理受付窓□にお問い合わせください。 

な証期間経過をの修理等について 

•修理によって加湿器の機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。 

-加湿器の補修用性能部品は製造巧ち切り後、日年間保有しています。 


修理 

メモ 

修理年月曰 

修理内容 

担当 

年 

月 

曰 



年 

月 

曰 
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愛情点検 


口 


★長年ご使用の加 ミ 

昆器の点検をぜひ！ 

ご使用の際に 
このよラなことは 
あ 0 ませんか 

♦コゲくさい臭いびずる。 

♦水漏れする。 

♦本化び異常に熱い。 

♦運転中異常な音びずる。 
♦その他の異常や故障がある。 


ご使用中止 


故障や事が防止のため、運 
乾を停止し、コンセントか 
5電源プラグを抜いて必ず 
販売店に点検•修理(有料） 
をごホ目談ください。 


乂ミ羡重工を調システム旅ミをお: 

システム製造部干 452-8561 愛知県清須市西杜け E 島町祖 3-1 


ii 


干 

所 

住 

ご 


城蘇 


齡 


堅置 


ま 

=|己 

電 


干 

巧 

住 

ご 


様 


前 

名 

お 


お客様 


、さ 
f r 


.怎も* く々 f ち t そご々をご夕を 4 s で夕屯夕妾っ\をニク"夕、うを声"夕\~えク，"ぶ、？ s ご夕、を r / 《夕 《 r - をこご r ミ布*ご fr ミ-<京タミミ、？み夕さミろごゴ<た京*クくさ公え0こぞを r ぶ夕、 


mil 

理 

彦 

汹 

持 


書 

証 

保 

器 

湿 

細 

ヒ 

新 


巧 


ぶ々ミ夫そ々、々*;をぶ々ミ占ミ。夕名ミ々々ミ■ミ**，>ぞ•'ミミ-ミごへホ；ス 













































